SOTEC 


本製品較購顾採様 2 


このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 

本製品について注意事項がございますので、下記のように追記させていただきます。 


国際エネ)レギースタープログラムについて 


国際エネルギースタープログラム基準が2007年7月以降に変更された為、本製品は旧基準には適合しておりますが、 
現在の国際エネルギースタープログラムの新基準には適合しておりません。 
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